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odbędzie sie 


MSZA SWIETA 


dnia 8 sierpnia 1952 r. o godzinie 7-mej rano w kościele 
Najsw. Marii Panny, przed ołtarzem P. J. Ukrzyżowanego. 


Zona i dzieci. 


